WikipediA 

Lingua fongoro 


Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 


La lingua fongoro, o lingua formona, è una lingua della 
famiglia delle lingue nilo-sahariane, parlata in Ciad ed in 
Sudan^^l 

Note 


1. ^ (en) Fongoro, su Ethnologue. url consultato il 19 
gennaio 2020. 

Collegamenti esterni 


■ (en) Lingua fongoro, su Ethnologue: Languages of 
thè World, Ethnologue. 



Fongoro 

Altri nomi 

Formona 

Parlato in 

Ciad, Sudan 


Locutori 

Totale 

1000 (2007) 


Tassonomia 

Filogenesi 

Lingue nilo-sahariane 

Lingue sudaniche centrali 


Lingue Bongo-Bagirmi 
Lingua sinyar 

Codici di classificazione 

ISO 639-3 

fgr (http://www.sil. 0 rg/i 


so639-3/documentation.as 


p?id=fgr) (en) 

Glottolog 

fongl243 (http://gioitolo 


g.org/resource/languoid/i 


d/fongl243) (EN) 


Estratto da "https://it.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Lingua_fongoro&oldid=110347378" 
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